Official  Basketball  Box  Score  --  Game  Totals  --  Final  Statistics 
Princeton  vs  Penn 

01/  04/  20  7:00  pm  at  The  Palestra  (Philadelphia) 


Princeton  78  •  5-8,  1-0 

Total  3-Ptr  Rebounds 


## 

Player 

FG-FGA 

FG-FGA 

FT-FTA 

Off  Def  Tot 

PF 

TP 

A 

TO 

BIk 

StI 

Min 

20 

Tosan  Evbuomwan 

f 

4-7 

0-0 

0 

0 

0 

2 

8 

1 

3 

0 

1 

22 

34 

Richmond  Aririguzoh 

c 

6-10 

3-4 

4 

10 

14 

2 

15 

0 

2 

0 

0 

35 

00 

J  aelin  Llewellyn 

g 

5-9 

7-8 

0 

14 

14 

2 

18 

1 

3 

0 

2 

39 

14 

Ethan  Wright 

g 

1-3 

0-0 

0 

1 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

0 

16 

15 

Ryan  Schwieger 

g 

10-16 

6-7 

1 

2 

3 

2 

27 

1 

3 

0 

0 

36 

02 

J  ose  Morales 

1-3 

0-0 

0 

1 

1 

3 

2 

2 

0 

0 

1 

19 

05 

Drew  Friberg 

2-6 

0-3 

0 

4 

4 

1 

6 

2 

0 

0 

0 

26 

22 

J  erome  Desrosiers 

0-0 

0-0 

0-0 

0 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

31 

Elijah  Barnes 

0-0 

0-0 

0-0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Team 

1 

0 

1 

1 

Totals 

29-54 

2-11 

18-23 

6 

34 

40 

15 

78 

7 

13 

0 

4 

200 

FG  % 

1st  Half: 

15-28 

53.6% 

2nd  half: 

14-26 

53.8% 

Game: 

29-54 

53.7% 

Deadball 

3FG  % 

1st  Half: 

2-7 

28.6% 

2nd  half: 

0-4 

0.0% 

Game: 

2-11 

18.2% 

Rebounds 

FT  % 

1st  Half: 

7-7 

100.0 

2nd  half: 

11-16 

68.8% 

Game: 

18-23 

78.3% 

2 

Penn  64  •  7-5,  0-1 


Total  3-Ptr  Rebounds 


## 

Player 

FG-FGA 

FG-FGA 

FT-FTA 

Off  Def  Tot 

PF 

TP 

A 

TO 

BIk 

StI 

Min 

25 

Brodeur,  AJ 

f 

5-16 

0-3 

2-2 

2 

6 

8 

2 

12 

1 

1 

1 

0 

35 

00 

Betley,  Ryan 

g 

3-11 

0-4 

1-2 

1 

5 

6 

3 

7 

0 

1 

0 

1 

34 

03 

Dingle,  J  ordan 

g 

9-19 

2-8 

1-2 

0 

1 

1 

0 

21 

1 

2 

0 

1 

35 

12 

Goodman,  Devon 

g 

6-15 

1-6 

3-4 

1 

4 

5 

4 

16 

7 

3 

1 

2 

33 

13 

Scott,  Eddie 

g 

2-2 

0-0 

0-0 

3 

0 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

17 

01 

Jerome,  Ray 

0-0 

0-0 

0-0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

11 

Monroe,  Lucas 

0-2 

0-0 

0-0 

1 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

14 

Martz,  Max 

1-4 

0-1 

0-0 

3 

3 

6 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

21 

24 

Simmons,  J  arrod 

0-2 

0-1 

2-2 

0 

2 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

9 

Team 

2 

1 

3 

Totals 

26-71 

3-23 

9-12 

13 

22 

35 

18 

64 

9 

7 

2 

4 

200 

FG  % 

1st  Half: 

12-35 

34.3% 

2nd  half: 

14-36 

38.9% 

Game: 

26-71 

36.6% 

Deadball 

3FG  % 

1st  Half: 

1-8 

12.5% 

2nd  half: 

2-15 

13.3% 

Game: 

3-23 

13.0% 

Rebounds 

FT  % 

1st  Half: 

2-2 

100.0 

2nd  half: 

7-10 

70.0% 

Game: 

9-12 

75.0% 

1 

Officials:  Ryan  Sassano,  Rob  Riley, Wally  Rutecki 
Technical  fouls:  Princeton- None.  Penn-None. 
Attendance:  3788 


Score  bv  periods 

1st 

2nd 

Total 

Princeton 

39 

39 

78 

Penn 

27 

37 

64 

In 

Off 

2nd 

Fast 

Points 

Paint 

T/0 

Chance 

Break 

Bench 

PU 

52 

6 

5 

8 

8 

PENN 

46 

16 

14 

15 

4 

Last  FG  -  PU  2nd-06:37,  PENN  2nd-00:49. 

Largest  lead  -  PU  by  21  2nd-06:37,  PENN  None. 

PU  led  for  39:00.  PENN  led  for  00: 00.  Game  was  tied  for  01:  00. 


Score  tied  -  2  times. 
Lead  changed  -  0  times. 


